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RECEP1EUR A.M.E. TYPE 7G-1680 



ICHltON AVW L !«5 



GENERALITIES 


1.01 Le rdeepteur A.M.E. type 7G—1680 !1A . superhete¬ 

rodyne double changement de frdque* o yrant sans ai :un 
trou la gamine de 40 * 1,75 Me. (7*5 ft • nitres). II a §te 

spdcialement etudid pour assurer en tout© securitc, un tre- 
fic difficile dans des conditions d *e'[ 1 sit* moh tres evferes. 


1.02 Le rdoeoteur A.M.E. type 75-166- , est • le ?n* 

construit pour pouvoir fonctionner dans lea >. oivM . ns e..- 
trdmes de temperature et d'humiditd. 

1.03 Les transformateurs d •alimentation et dc sortie, les 

seifs de filtrage, les condensateurs de filtrage et de dd- 
couplage sont en bottlers dtanches. 

Les transformatenrs de frequence intermddiaire sont 
montds sur culot octal et facilement amovibles. 

Les commutateurs de changement de gamine et de sdlecti- 
Lti moyenne frdquqnce sont montds sur plexiglas. 

Le cfiblage est rdalisd en fil nu. 


1.04 L'utilisation de deux valeurs ouccessives de moyenne 

frequence (1.600 Kc et 80 Kc) permet d'obtenir ft la fois 
une protection-image parfaite (60 ddcibels ft 2 4 mdgacycles', 
et une protection-brouilleurs exceptionnelle (60 ddcibels 
pour un dcart de + 3 kilocycles'. 

II en rdsulte qu'une dmission gdnante (Image ou Brouil- 
ieur) couvrant coapldtement le signal ft recevoir^sur un rd- 
cepteur ft un seul changement de frdquence, ne gene absolu- 
# raent pas sur un rdeepteur ft double changement de frequence. 

1.05 Pour tirer partie de cette remarquable sdlectivltd, le 

rdeepteur dolt avoir me stabilite parfaite et un bruit de 
fond" ndgligeable. 

De olus, le ddmultiplicateur de commande des condensa¬ 
teurs variables d’accord doit permettre une precision extrd- 
me de rbglage (l/lOC. OOOdme) et de repdrage (1/lO.OOOeiBe). 



1.06 II faut aue les blindages entre les diffbrents circuits 

soient suffisamment efficaces pour que les couplages parasi¬ 
tes ne viennent pas rendre illusoires la stability, la se¬ 
lectivity, et la sensibilite. 

1.07 Le rycepteur 7G-1680 MA repond ft ces conditions et per- 

raet d'assurer une reception confortable de correspondents 
lointains ou fortement brouilies dont l'ecoute serait pra- 
tiquement impossible avee des recepteurs ft simple change- 
ment de frequence. 
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CARACTERISTIQtES TECHNIQUES 


2.01 3AMMS 30UY55TS. 

La gamme couverte s'etend, sans aucun trou, de 40 mega 
cycles ft 1,75 megacycles (7,5 ft 170 metres'), en 7 sous- 
gammes poos&dant un recouvrement d^passant 5 


Repartition des sous-gammes. 


Sous-gamme3 

1 

40 

ft 

23 Me. 

w 

2 

24 

ft 

13,7 Me. 

99 

3 

14,5 

ft 

8,3 Me. 

•t 

4 

6,8 

ft 

5,1 Me. 

ft 

5 

5,5 

ft 

3,4 Me. 

M 

6 

3,7 

ft 

2,2 Me. 

H 

7 

2,7 

ft 

1,75 Me. 

ONDES RECUES. 

A1 Teiegraphie 

en 

ondes entretenues 

pures. 

A2 Teiegraphie 

en 

ondes entretenues 

moduiees. 

A3 ?eiephonie commerciale. 




2.03 SELECTIVIT2 HAUTE FREQUENCE . 

L'utilisation de deux etages amplificateur3 haute fre¬ 
quence accordes avant le changement de frequence, permet 
d'obtenir outre un gain important d'amplification, une sd- 
lectivite telle que l'onde Image est affaiblie par rapport 
ft l'onde d'accord d'au moins : 


45 

decibels 

ft 

40 

Me. 

70 

decibels 

ft 

20 

Me. 

80 

decibels 

entre 

10 

et 1,75 Me 


2.04 SELECTIVITE MOYENXE FREQUENCE. 

L'amplifi cateur moyenne frequence poss^de 4 positions 
de seiectivite pour lescuelles le tableau ci-apr^s indique 
la largeur des bandes passantes. 
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Position du Ccnwotateur 

Largeur tiritajfi 
de la fcande pour 
une attenuation 
de 6 db. 

- = 

Largeur max iffun de 
la bande pour 
une attenuation 
de 60 db. 

Bande large 10 

8 Kc. 

30 Kc. 

Bande moyenne 3 

2 Kc. 

14 Kc. 

II Bande etroite 0,0 

0,5 

6 KC. 

II Bande quartz 

o.i 

4 KC. 


Les quatre courbes moyenne frequence sont 3ymdtriques 
onr rapport ft 1'oxe figurant la moyenne frequence choisie, 
la dissymdtrie ne depassant jamais 10 # de la largeur de 
bande. 


r 


* 


2.05 5EMSI HILITE . 

La aensibilitd du rdcepteur est tello, qu'il est oos- 
sible d'obtenir une puissance de sortie de 50 milliwatts 
avec un Bignal d'entrde infdrieur ft 1 microvolt; le signal 
en ondes entretenues pures dtant appliqud ft l'entrde du rd- 
cepteur par I'intermedia!re de 1•antenne fictive standard. 

En ondes entretenues pures, et dans toute l'dtendue de 
la gamme du rdcepteur, on obtient toujours i n rapport. 

Signal » Bruit de Fond 

3ruit de ?ond = 10 db - 


avec un signal d'entrde infdrieur ft 0,6 microvolt, en opd- 
rant en sdlectivitd dtroite. 


2n ondes entretenues modulces ft 400 pdriode3 aux taux 
de 50 on obtient toujours un rapport. 


Signal + Bruit de Fond 


ruit de ?’ond 


26 db. 


avec un signal d'entrde infdrieur ft 8 microvolts en opdrant 
en selectivity moyenne. 


2.06 3TA3ILITE ■ 

La idrive de 1'oscillateur local de changement de fre¬ 
quence en fonction du temps, est ini’drieure ft l/5.0Q0ome de 
la r’rdquence, les mesures dtant faites, respectivement 1 et 
2 heures apres la mise en service du rdcepteur. 




La derive par variation des tensions d’alimentation 
(i 10 .'0 est inferieure ? i/5.000eme de la frequence. 

Le cadran de lecture du systeme d'accord est gradu6 en 
Me. avec une precision de l/2505me. 


2.07 ART I?API NO . 

L'efficacite du V.C.A., dont le seuil d'action est re- 
glafcle, est telle que, pour un signal superieur ft 4 micro¬ 
volts, une variation du signal i'entree de 60 decibels se 
traduit, ft la sortie, par une variation infdrieure ft 6 de¬ 
cibels. 

La constante du temps de la desensibilisation est 
10 fois plus petite que celle ie la resensibiliDation, qui 
eut pr e les valeurs de l/20, l/lO, l/2; 2 seconder. 
Pour 1'utilisation en teiephonie, la constante de temps do 
la desensibilisation est 6gale ft celle de la resensi'oilisa- 
tion. 


2.08 RACOOPDEMENT DU CIRCUIT D'ENTREE . 

Le recepteur 7G-1680 MA e9t pourvu de 2 entries syme- 
triques, 1'une pour le raccordeme . un ao ; d'une impe¬ 
dance de 600 ohms environ, l'a re pour L'utilisation d'un 
adrien de 70 ohms environ. Dans les 2 cas, une des bornes 
d'entree peut etre r4unie ft la masse pour 1 'utilisation en 
dissymdtrique. 


2.09 HETERODYNE DE 3A??3:.SKT . 

La note de reception peut varier d'une mani&re continue 
ce - 2.500 ft + 2.500 cycles, de part et a'autre du battement 
zero. 


2.10 SORTIE. 

4 sorties distinctes sont prevues : 

Deux pour casques d'une impedance de 15*000 ohms 

Une pour haut-parleur exterieur 3 ohms 

Une pour une ligne d'une impedance de 600 ohms 

Sur la sortie 60C ohms, le recepteur peut debiter une 
puissance de 1 watt avec, une distorsion inferieure ft 5 fa 
entre 200 et 5.000 periodes. 




Un haut-parleur A aidant permanent contenu dans 1'ap- 
pareil permet le controle. II est mis hors-circuit par 
1 'utilisation des trois premiers jacks. 


2.11 LIMITEUR . 

Un limiteur de parasites est intercal4 dans les Stages 
d'amplification basse frequence; le seuil d'action de ce 
limiteur est reglable. 


2.12 ALU'JvITA?! 


Le r4cepteur est pr4vu pour le raccordement direct au 
secteur d'alimentation 50 pdriodes, dont la tension est 
comprise entre 90 et 250 volts. 

La consommation sous 115 volts est de 1 ampere environ. 

Le r4cepteur peut 6galement Stre aliment^ par batte¬ 
ries d'accumulateurs au moyen d'un cordon special fourni 
sur demande. Les sources n4cessaires sont : 

6 volts 5 amperes 

250 volts 110 milliarap&rea 


2.15 LWV.S. 

^'4quipement du r4cepteur 7G-1680 MA comporte les lam- 
peo suivantes : 

1 i.'iJi ou t>AM6 1 6AT6 

4 68A6 1 6AQ5 

3 6AU6 1 6AP7 

2 63E6 1 032 

2 6AL5 2 5Y3 CB 

4 Lampes 6,3 V - 0,1 Ampere A vi3 
1 Lampe 6,3V 0,3 A - A vis 


2.14 SN3QM3REM3KT 5T pqids. 

Le r4cepteur se pr4sente sous la forme d'un coffret 
metallique dont les dimensions sont : 


Hauteur 

Longueur 

Profondeur 

Poids 


400 m/m 
800 m/m 
500 m/m 
65 kg. 



DESCRIPTION 


3.01 


3.02 


3.03 


3.04 


Le r£cepteur, type 7G-1680 MA se presente 30us la for¬ 
me d'un coffret m4tallique dont la face avant, en aluminium 
de forte epaisseur, comporte tous les organe3 de rfeglage et 
de contrSle . 

L'ensemble du r^cepteur est monte sur un chassis soli- 
daire de la face avant couli83ant sur deux glissi&rea. 


Toute la partie haute frequence est mont^e danR un 
chfissis en aluminium fondu de forte epaisseur qui assure, 
outre un blindage llectrlque parfait entre elements, une 
grande rigidity mecanique des circuits. Oe chassis comporte 
deux elements isoies; 1 *ur. contenant les circuits d'antenne, 
et 1'autre les circuits oscillateurs et m4langeurs. Conmu 
consequence, il a 4t4 possible d'obtenlr, sans risque d'ac- 
crochage, une tree grande amplification du signal avant 
changement de frequence, et de diminuer au maximum le souf¬ 
fle de 1 'ampli ficateur de frequence intermedia!re. 

De plus, la rigidity mecanique des circuits haute fre¬ 
quence ainsi obtenue, procure une tree grande stability du 
rdeepteur, ce qui eat absolument indispensable pour perrnet- 
tre 1 'utilisation de selectivity p0l\866B en M.P. 


Tous les transformateurs de frequences intermediaires 
ain3i que 1'oscillateur de battement "BFO" sont montes sur 
culot octal et facilement amovibles. 

Toute la realisation mecanique du recepteur et en par- 
ticulier celle des commutateura de sou3-gammes et des seiec- 
tivitds a 4te specialement soignee en vue de permettre un 
service intensif exempt de toute defaillance. 


AM?LT?ICATI0?I H. . (PL. 340> 

La partie anplificatrice haute frequence du rdeepteur 
comporte 2 Stages accord's, eauiods de penthodes pente 
variable PM07 cu bAMb (11 et 63A6 (2). 

Le premier blindage contient les bobinages Lll, L21, 
L31, L41, L5-, L61, L71. constituant, avec le variable CV1 
le circuit oscillant a’entree qui commande la lampe ampli- 
ficatrice PM07 ou 6AM6 (l) 
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Afin de permettre, but toute la gamine, tin "a!l iment" 
rigoureux par rapport aux autres circuits HP, chaque booina- 
ge est pourvu d'un noyau magndtique reglable par vis micro- 
mdtricue et d'un trimmer ft dieiectrique air (CA11, 2A21 , 
CA31, CA41, CA51, CA61, CA71). De plus, le condensateur va¬ 
riable de faible valeur "appoint d'antenne" donne la possi- 
bilite de compenser le dereglage apporte par 1'utilisation 
d'un adrien dont les caracterlstiques seraient assez nette- 
ment diffdrenteo de celles de l'antenne fictive standard rjui 
a servi ft l'alignement du rdcepteur. 

Lea circuits L12, L22, 132, L42, L52, L62, L72, CV2 et 
L13, L?3, L33,L43, L53. L73; CV'3 construits d'une fagon 
identique, constituent lea C.O. des premier et deuxieme 4ta 
ges d'amplification qui commandent respectivement les 

lampes 6BA6 (2) et 63E6 (3^. 

b'am;] cation des 2 lampes H.F. peut Stre rdgl4e dans 
de tr£s larges proportions de deux marii^reo distinctes : 

1°- En faisant varier le potentiel de leurs cathodea 
par la manoeuvre du potentiom^tre PI, dans le cas de r&glage 
manuel du gain. 

2°- Par la variation du potentiel dea grilles de cora- 
mande dans le cas de fonctionnement en V.C.A. 


3.05 PREM ’’ANGEMENT DE FREQUENCE (PL. 539 ) 

• 

Le premier changement de frequence est opdr4 par la 
lampe 6BE6 (3^ :ont la troisi£me grille est attaqude par 
1'amplificateur H.P. et la premiere grille par 1'oscillateur 
local dquipd d'une lampe 6AU6 (4> connect4e en trioac en 
utilisant le montage "S00". 

Toutes les precautions ont 4t4 prises pour que la fre¬ 
quence d'oscillation de cette lampe soit aussi stable que 
possible; en particulier, les bobinages correspondanta sont 
montda, d'une fagon tres rigide, dans un blindage dpais en 
aliminium fonau. Le condensateur ajustable CA1, place en 
paralieie de la grille de la lampe oscillatrice 6AU6 (4), 
donne la possibil'te ie rattraper les legers ecarts d'eta- 
lonnage qui peuvent se produire au moment de l'echange de 
cette lampe. 

La frequence d'oscillation de 1'oscilJateur local est, 
ar l'emplo: de "paddir.gs" appropries, maintenue superieure 
de 1.600 Y c * la frequence d'accord des etages H.F. 
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3.06 zzziazz a:.:. z : . (pl. j) 


Le premier amplificateur de frequence intermdd:alre 
est accord^ sur 1.600 Zc., il comporte 2 transformateurs 
T1 1.600 A - 02 3 iff 1600 B, et 1 lampe ft pente varia¬ 

ble 6BA6 (5^. Les transformateurs sont montes sur culot oc¬ 
tal et sont facilement amovibles. 


3.07 DBUXIEIvS CZAlC.BMEtr dz zrecueno: . (PL. 53S ) 

Le deuxi&me changement de fr^cuence est opdri pnr A a 
lampe 6BE6 (7^. 

La troisieme grille de cette lampe est attaqu^e par 
1'amplificateur 1600 kilocycles et la premiere grille par 
1'oseiliateur de 2eme changement de frequence. 

• 

Cet osciliateur pilote par quartz sur l6eo Kc est 
4quip4 de la lampe 6AU6 (6) rr.ont^e en triode. 

Le blindage de cette oscillatrice est particuli&rement 
soign4 de faqon ft rdduire le rayonnement de ses harmoniques 
sur les circuits H.P. ft moins de 1 microvolt. 


3.08 DEUXIEjCE Af.tPLI rICATEUR M.F. (PL. 339'. 

Le deuxi«me an >11 ficaterr de frequence interned! a ire 
est accord^ sur 80 Y c; il comporte deux transformateurs 
T3 UP BO C et T4 MF 80 D, et une lampe ft pente variable 
6BA6 (8>. Les transformateurs sont montds sur culot octal 
et facilement amovibles. 

Dans les positions "0,8" et "Quartz", seul le couplage 
entre les enroulementa primaires et secondaires est utilise. 

Dans la position "10" du coramutateur de selectivity, 
le couplage des transformateurs est augment^ par 1'intro¬ 
duction de la totality de la bobine de couplage suppiemen- 
taire. 


Dans la position "3", une fraction seulement de cette 
bobine est mise en service. 

Les caracteristiques de ces enroulements sont telles 
que 1 'augmentation de self due ft 1 'introduction de la bobine 
de couplage com ense toujours exactement la diminution de 
self due au couplage suppiymentaire obtenu. 
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Les courbes des differentes selectivity restent ainsi 
parfaitemer.t centrdes sur 80 kilocycles. 

Dans la position "Quartz", un filtre ft quartz est in- 
tercale entre le transformateur T3 et la lampe 6BA6 (8). 

Les trar. fonnateurs parfaitement blind4 permettent 
d'utiliser a*, maximum la surtension elev4e des circuits, 
procurant un gain important et une selectivity poursec. 

Come pour 1 'aapliflcateur . ., le gain M.F. peut £tre 
contrdie d'une faqon manuelle par variation tin potential de 
cathode de la lampe 6;iA6 (5), au moyen du potentiomi tre P2 
ou d'une fagon automaxique, par modification iu potentiel. 
des grilles de commande des lampes 6bA6 (5) et 6BA6 (8^, 
contrdlees par les circuits de VCA. 


3.09 QSSILLATEICE y,.F. .. 539) 

La reception des ondes entretenu©3 pures est rendue 
possible par le battement avec la moyenne frequence d'une 
frequence auxiliaire fournie par 1'oscillatrice 6AU6 (12^, 
et le bobinage "T6 IFO.P". le bobinage est monte sur culot 
octal et facilement amoville. 

Les circuits d'entretien d'oscilJation sont connecteo 
entre grille et grille dcran en utilisant le montage 
"Hartley". La frequence peut §tr*: r^glde au moyen du conden- 
sateur variable CV5 entre 77,5 et 82,3 Kc. 

Le couplage de 1'oscillateur avec 1'amplificateur M.F. 
est assure par la plaque de la lampe 6AU6 (12). Ce mode de 
couplage permet d'obtenir une bonne ind4pendance de la fre¬ 
quence de 1 'o:cillateur de battement par rapport ft celle de 
1'amplificateur il? 80 Kc. 

La frequence de battement peut, au gr£ de 1'operateur, 
etre rdgiee entre C et 2..0C p4riodes de part et d'autre du 
z4ro. 


3.10 DETECTION 5~ A Mr LI I Cl.' 3.-. (PL. 539) 

La detection des signaux est as;;ree par 1'element 
diode de la lampe 6AT6 (9), l'element triode de cette 
mem*- mpe est utilise comme premiere amplificatrice B.F. 

La penthode CAQ5 (ll'' est la lampe de sortie de 1 'am¬ 
plificateur B.F. Elle peut fournir une puissance de sortie 
de 1 watt avec une distorsion inf£rieure ft 5 
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Pour la sortie, 4 jac 2 <s du type F.T.T. sont pr4vus, 
deux (J 1 et J 2 ) pour l'Scoute au casque, un (J31 pour le 
raccordement du r4cepteur ft une ligne symetrique de 600 ohms 
et un (J41 pour le branchement d'un H.P. de 3 ohms. 

Une resistance de charge R57 est automatiquement mise 
en service lorsque le jack ligne n'est pas utilise, de faqon 
r ce aue la mise en service de la ligne ne modifie pas sen- 
siblement le niveau B.F. 


3.11 ANTIFADI.NO . (PL 539 ) 

La lampe 6 BA 6 (13) est utilisdeen anplificatrice M.P* 
de VGA, un des elements de la double diode 6AL3 (14 > sert 
ft la detection des signaux. L'autre element est mis en se- 
rie dans la commande de V.C.A. de fagon ft rendre independents 
les circuits de desensibilisation et de resensibiliaation. 
Les constantes de temps de ces circuits peuvent etre raodi- 
fides par le commutateur (013 114) qui change la valeur des 
capacites des circuits. 

Le potentiometre P5, en modifiant le potentiel de ca¬ 
thode de la 6AL5 (141 de detection permet de regler le seuil 
d'action du V.C.A. 

L'utilisation de circuits d'amplification et de detec¬ 
tion nettement separes de ceux destines ft l'dcoute rend le 
fonctionnement du V.C.A. compl.tement independant de l'os- 
cillatrice de battement M.P., il est de ce fait, possible 
de l'utiliser aussi bien pour la reception des ondes entre- 
tenues moduiees que pour celle des ondes entretenues pures. 


3.12 LIMITSUR B.F. (PL. 539 ) 

L'anplificateur B.F. est pourvu d'un limiteur consti- 
tu 6 par la double diode 6AL5 (10) qui agit par ecr£tage des 
signaux BF de forte amplitude. 

Le seuil d'action est rendu reglable par la variation 
du potentiel de cathode de cette lampe commande par le po- 
tentiomltre P4. 


3.13 00NTR0LE (PL.539) 

Un microamperemetre, place sur la droite de l'appareil 
associe A un commutateur 5 3 positions et ft un redresseur 
oxymetal, permet d'effectuer les mesures suivantes : 
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1°- Mesure de la tension de chauffage des lampes ampli- 
ficatrices. 

2°- Mesure de la tension de la source H.T. assurant 
1'alimentation anodique des lampes. 

3°- Mesure de la valeur du conrant d^tecte. 

Le secteu** rouge inscrit sur le cadran du microamp&re- 
mhtre indique la plage dans laquelle peuvent varier les 
tensions des sources d'alimentation sans aue le fonctionne- 
ment du r^cepteur en soit affect^. 


3.14 AMu:-D Dr.3 III-GUI73 

L'accord de tous les circuits haute frequence est assu¬ 
re par une oeule coramande pourvue d'un d4multiplicateur de 
trhs haute precision. 

Ce ddmultiplicateur est entierement mont6 3ur roule- 
ment8 ft failles et permet un r&glage extrSmement precis. 

II comporte un grand cadran gradu6 directement en fre¬ 
quences. 

L'etalonnage est fait individuellement pour chaque r6- 
oepteur; ce qui permet une precision oeaucoup plus grande 
que celle donnee par un cadran imprime. 

Un tambour gradue en cent divisions, faisant cinquante 
tours pour la course tofale des condensateurs d'accord per- 
net de reperer une station avec une precision de l/lO.OOOfcme. 

Les differents jeux entre le bouton de commande et le 
condensateur variable eont extr@mement reduits. II eat alnal 
facile de r&gler h quelques periodes pr&s la note de batte- 
ment a'une station sur 30 Me. 


3.13 rs.;la;h dh :.'a.v 

Les circuits des trois amplifications successive:-. HP., 
l&re M.F. et B.?. f possLdent chacun un r&glage de gain s£pa- 
re, ce qui permet d'obtenir une variation de gain tr&s im- 
portante tout en faisant travailler chaque circuit dans les 
meilleures conditions. 

2n particulier, lorsqu'on desire recevoir une emission 
de faible puissance, et qu'il n'y a pas de brouilleur sur 
un reglage voisin. il faut toujours utiliser le maximum pos¬ 
sible d'amplification H.F. qui correspond au bruit de fond 
minimum. 
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Par contre, lorsqu'un brouilleur tr£s puissant se trou- 
ve dans le voisinage de 1'Emission reque, 11 peirt etre nd- 
cessaire de reduire 1'amplification H.F. pour £viter la sa¬ 
turation de la changeuse de frequence par le signal brouil¬ 
leur, ce qui hScherait les signaux de la station de faible 
puissance. Pour coapenser la diminution de L'amplification 
II.F. il faut nature 1 lement augmenter 1'amplification K.F. 

Le gain de 1'amplificateur 80 Fc. n'est pas rfcglable 
manuellement pour rendre impossible la saturation de la 
deuxifcme changeuse par un signal fort, ce qui rendrait lllu- 
soire la selectivity de la chaine K.P. 80 Kc. 

DAMS TOUS LBS CAS, POUR OBTENIR UME RECEPTION OORRECTE, 
LA VALEUR DU COURANT DETECTE DOIT REST2R INFERIEURE A 20 
MICROAMPERES. 


3.16 ALIMENTATION . (PL. 530) 

L'alimentation est oontenue dans le m£rae coffret mais 
est thermiquement isoiee du r4cepteur pour supprimer la 
ddrive due ft 1'echauffement. Elle peut §tre raccordee ft 
tous les secteurs alternatifs 50 periodes dont la tension 
est comprise entre 90 et 250 volts et compor'te un redres- 
seur equipe de valves ft vide pousse 5Y3 (17), 5Y3 (18) des¬ 
tine ft fournir la tension anodique dos lampes araplifloatri- 
ces. 


Le chauffage des filaments est assure directement en 
alternatif, 9ous la tension : 6,3 volts. 

Le transformateur d'alimentation possfcde diverses pri¬ 
ses, variables au moyen d'un fusible, pour permettre le 
changement de la tension d'alimentation. Les enroulementa 
H.T. du transformateur sont proteges par une lampe fusible 
6 v. 0,3 Amp. 

Afin de permettre l'dcoute au casaue sans fatigue pour 
1 'operateur, les differents filtrages eliminent toute com- 
posante alternative; de plus, les transformateurs self de 
filtrage, etc... ont ete trfes largement calcuies pour per¬ 
mettre un service continu sans echauffement appreciable. 

Ils sont tous montes dans des boltiers etanches avec 
sortie perles de verre ou ceramique soudee. 

Une lampe regulatrice 0B2 (16) assure la stability de 
la tension plaque des oscillatrices. 


• • • 
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Afin d'6viter la condensation de vapeur d'eau & l'int6- 
rieur du r6cepteur, un syst&ce de resistances chauffantes 
eat automatiquement mis en service ft l'arret au recepteur. 
Ces resistances chauffantes peuvent etre mises hors-eircuit 
en plaint le fusible ?2 dans la position "Arret". 



INSTALLATION 


4.01 II eat pr6f4rable pour la connodit4 de 1 'opdrateur, de 

placer le reeepteur sur une table-bureau d'assez grandee di¬ 
mensions avec un nombre de tiroirs suffisants pour enferrner 
tous les accessoires Indispensable 8 (papier, crayons, etc...) 
de fapon ft laisser disponible la plus grande partie de la 
table. 


Le rloepteur sera ensuite raccord-' cordon d'alime - 
tation au moyen de la fiche blindde qu'il est ndcessairc de 
oien verrouiller e;i tournant la bague de blocage de gauche 
ft droite. 


4.02 Avan' de raccorder le cordon d'alimentat' m au secteur 

il y a lieu de s'assurer que lea fusiblec du trnnsformateur 
d'alimentation 1 et ie resistances chauffantes. ! (, 2 se trou- 
vent bien places sur les prises correspondent ft la tension 
du secteur i'alimentation. 

Le rdcepteur 7G-1680 MA fonctionue normalement sur an- 
tenne aodriodique dissymStrique de dimensions moyennes; il 
est avantageux d'utiliser une antenne aussi haute que pos¬ 
sible d< \ la longueur est comprise entre 6 et 10 metres. 

Jne bonne prise de terre est recommandable. 

Sur les gammes 1 , 2 et 5 1'utilisation d'une antenne 
"Bean" orientie an£liore considSrablement les receptions 
difficiles. 


4.05 Ouatre homes universelles permettent le branchement 

des airions. Vues par l'arriere, ces homes 30nt ft brancher, 
suivant le cas, comme suit : 

1°- Antenne unifilaire en bas ft gauche, s'il s'agit d'une 
petite antenne, en haut ft gauche e’il s'agit d'une an¬ 
tenne longue. Dens les 2 cas les bornes de droite doi- 
vent §tre relives l'une ft l'autre, et .ft la terre. 

2°- Doublet ou feeder symetrioue 75 ohms : entre les 2 bor- 
nes su? 6 rieures. 

30 - feeder 75 ft 125 ohms coaxial : entre les 2 bornes sup4- 
rieures, les 2 comes de droite etant rSunies ft la game 
du cSble. 
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4°- Losange ov. feeder g --loue 50C ~ 00 ofang : entre la 

borne infdrieure gauche et la oorne superieure droite. 
La borne infdrieure droite dolt etre reliee ft la terre. 


I.IISS E:t SSHVIOr. ST UTILISATION OU UECEPTSUR 
4.04 TELEr : •. ’ TSL HIE MOU . . 


Apr^s avoir placd 1'interrupteur de mise en marche du 
recepteur sur la position "Marche" verifier au noyen de 
1Japparel1 de me sure que les diverses sources d'alimenta- 
tio-i ont bien dec valeurs convenables et Dlacer ensuite 
le commutal r de cet appareil dans la position "detection", 

S osition dans laquelle il devra r.ormalement renter pendant 
e fonetionnemeat du recepteur. 

Mettre l'inverseur "Al A2" dane la position "A2" puis 
placer 1 * iteur de " -.-mines d'ondeo" dans la position 

correspondent ft la frequence ft recevoir, et le commutateur 
dc "sdlectivitd", -ians la position 3 qui correspond ft la 
bande passante Doyenne. 

. avoir lacd le conir le V.C.A. dans la po¬ 

sition H.C." (hors-circuit), mettre le3 contrSles des gains 
H.P. ct B.F. au maximum, le gain M.F. a.u milieu de sa cour¬ 
se. On recherchera ensuite la station ddsirde par la simple 
manoeuvre du bouton corn andant le bloc d'accord des Stages 
haute frequence, en tenant compte de l'dtalonnage du cadran 
q-ii eat en megacycle. Le r&glage op' un sera obtenu 

au moment ou le trfefle cathodique plaed * gauche du rdceo- 
teur accuse la fermeture la | imports rite, le rfeglage op¬ 
timum correspond dgaleaent au maximum de deviation au mi- 
ampdremetre de detection. II est indie :,le de noter 
que le courant ddteetd ne doit pas ddpasser 20 microamperes, 
un courant plus important se tradulrait par une saturation 
de 1'amplificateur M. . et -e distortion importante du si¬ 
gnal re$u. On aglra done sur les gains H.F. et M.F. en dinu- 
nuant la sensihllitd du rdeepteur, d'abord par le "gain M.F." 
puis par le "gain HF", si la cho: eat atfeesnaire. 

La puissance de reception sera ensuit.e amende ft la va- 
!cur ddsirde par les manoeuvres combindes des gains H.F. et 
B.F. 


Au cas oil une autre station d 'une longueur d'onde voi- 
sine de celle reque brouillerait la rdeeption. passer sur 
une position de sdlectivitd plus etroite, et parfaire le r6- 
glage, du bloc d'accord. 
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S'! les crachemer.ts produite par des parasites violents 
genent la reception, i! est reco"aande de mettre en service 
le limiteur B.F. en tournant le bouton de commande corres¬ 
pondent de gauche * aroite; :e pa tier d’ecretement sera en- 
suite r£gie par la manoeuvre de ce meme bouton. 

Pour utiliser le vol ime-contrSle automatiaue en tei4- 
phonie mettre le bouton de com: j V.C.A. dans la position 

"T4l4ph" et placer les gains !£.?. et H.P. au maximum; le 
niveau B.P. 3era ensuite r£gie ft la valeur d4siree par Ja 
seule manoeuvre du gain B.P. 

Pour la reception de teiegraphie manipulation auto¬ 
mat ique placer le bouton de commande " .'.A." 3ur l/20 ou 
1/10. »our Les manipulations manuelles utiliser les cono- 
tantes de temps 0,5 ou 2 secondes. Le seuil d'action du 
V.C.A. peut Stre par le potentiomfctre "Seuil V.C.A.". 


4-05 "i-::l:;rap!:::- l:; . •:: v 

Apr6s avoir place l'inverseur "A1 _ A2" dans la posi¬ 
tion "Al" op6rer comme il e3t dit ci-dessus en notant tou- 
tefois que le microamp£remetre de detection indique un cou- 
lnt d*environ 7 mma, en absence de signal. Ce courant est 
induit dans le syst^me ddtecteur par 1'oscillateur local de 
battement. 

L*op4rateur a ensuite ia possibility de rbgler la note 
de reception en modifiant la frequence de 1'oscillateur lo¬ 
cal au moyen du condensate, r variable dont le bouton de 
command* cnt place ft droite de l'appareil. 

Pour la reception des ondee entretenues pures, il est 
possible d'obtenir une bande passante trfcs etroite en utili- 
sant la position de selectivity "Quartz". Il est evident que 
la position de selectivity "Quartz" ne peut etre employee 
que pour la reception d'emissions trhs stables en raison 
meme de l'etroitesse de la bande passante (100 cycles envi¬ 
ron’' . 


2n raison de cette grande selectivity il est absolument 
indispensable de ne pas chercher ft modifier la note de re¬ 
ception par la manoeuvre du bloc d'accord H.F. yui doit etre 
dans tons les cas, regie ft sa position optimum (deviation 
maximum du microampfcremetre, mesurant le courant detecte, 
ou fermeture maximum du treble cathodique). 

La modification de la note sera obtenue par la manoeu¬ 
vre du condensateur CV5 commandant la frequence de 1'oscil¬ 
lateur de baPtement M.-. 


- 17 - 









INCIDENTS ET FONCTIONNEMENT 


5.01 Ce rece ■ r est prdvu pour fonctionr.er sans autre en- 

tretien aue ceiui de la verification pdriodique du bon fonc- 
tionnement des lampes. 


:as de :>^;!va 3 :-\:n?z:!r:5:.gvrr. 

5.02 PAS DK RECEPTION . 

Ne pout venir, en gdndral, que d'une lanjpe en mauvaie 
etat qui dole etre elirrlnee par substitutiona progressives 
avec des lampes dont on est assurd du bon fonctionnement, on 
do 1'absence de tension (''alimentation qu'il est possible 
de deceler au moyen de 1'appareil de raesure du rdcepteur. 


5 . 0> H.KC K ; T ION AI oE. 

ie peut provenir que de lampes ddfectueuses ou de ca- 
raetdristiques diffdrentes de celles exigdes sur ce rdeep- 
teur. 

La rdeeption tr&a a; lie peut aussi provenir d'une 
ddtdrioration de 'antenne de rdeeption ou de la ligne qui 
relie le rdcepteur ' celle-ci. 

Le tableau PL. 536 donne, par ailleurs, le3 valeurs des 
tensions qui doivent normalement dtre mesurdes aux diverses 
dlectrodes des lamjes; cette mesure doit dtre faite avec un 
appareil dont la rdsistanc uterne est au moins de 1.000 
ohms par volt. 


5.04 PARASITES AHOHRIAUX. 

Ddbrancher 1'antenne, si les parasites cessent, cher- 
cher la cause d'induction de ces parasit• s our l'adrien. 

Si les parasites persistent, vdrifier le Don contact 
des lampes dans leurs supports, puis changer les lampes, car 
une lampe peut para;ire fonctionner normalement tout en pro- 
duisant des parasites. 

Les autres cas de mauvais fonctionnement du rdcepteur, 
d'ailleurs excessivement rares, peuvent etre mis en evidence 
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par les moyens usuels {raesures d'isoleaent, raesures de re¬ 
sistance, mesures de capacity, etc...' en examinant le sche¬ 
ma general. 


REjLAjE REA LI JNEMENT 


5.05 L'alignement du recepteur est soigne tent r6l Ls& en 

usine, et, ft mo: ns que le recepteur ne soit endornmage acci- 
dentellement au cours i'un transport e:*feciue dans des con¬ 
ditions exceptionnelleznent defavorables, il r.'y a oas lieu 
en principe, de retou p au age d’un organe 

Le3 ca 3 de derfcglage sont d'ailleurs assez rares, et 
il faut eviter d'attribuer toute onomalie constates dan3 le 
fonct 1 onriement du r4ce?teur et dont 1'origins n'eot pas 
nettement eta , au dereglage de 1’alignement. 

D'une fapon g4n4mLe t il est recommande de ne pas tou¬ 
cher aux elements aju3tables (seifs et condensateurs'' sans 
§tre absolument certain quo le d4faut vient 1*m mauvais 
alignement. 


5.06 Oependant, pour parer ft toute eventualite, quelques 

regies essentielles sont sommairement indiquees ci-densous. 

Four realiser un alignement correct, 11 est necessaire 
de disposer d'un generateur H.F. etalonne rempliooant les 
conditions suivantes : 

a) couvrir au minimum la gamae 40 Ifc - 75 Kc 

b) fournir une tension de sortie rbglable entre 1 micro¬ 
volt et 0 f l volt. 

c) 6tre etalonne en frequence ft l/250eme pr£s. 

D'autre part, il est necessaire de disposer d'une an- 
tenne fictive du type standard Radiodiffusion. 


5.07 ALIGNEMENT DE L l AMPLI?ICATBUR 80 Kc. ( 1 59) 

Retirer le tube oscillateur 6AU6 (4^. Placer le commu- 
tateur de gammes en position 7, et celui de seiectivite en 
posit quartz, le gain Hetant au max. et le commuta- 
teur . .... dans la position hors-ci rcui t. 

Brancher le generateur H.F. entre masse et grille 
trois de la lampe 6BE6 (7). 
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Ceci realise, faire trbs lentement, osciller la fre¬ 
quence du g^nerateur autour de 80 Kc en cherchant 1'elonga¬ 
tion maximum du microamperezetre indicateur du courant d<§- 
tecte. 

II y a lieu d'ajuster la tension de sortie du g£n£ra- 
teur H.P. de faqon S ne jamais depasser 2 r > microamperes de 
courant detects. La frequence optimum trouvee par la ma¬ 
noeuvre ci-dessus correspondent exactement ft la frequence 
80 Kc. ft la precision du cristal pres, c’est-ft-dire trfes 
superieure au millierae. 

Ramener ensuite le cosmutateur seiectivite dans la po¬ 
sition bande etroite (0,8^ et regler les condensateurs ajus- 
tables des transformateurs MP T3 » MF 80 C et T4* MP 80 D 
jusqu'ft obtenir la deviation maximum du micron; -ometre. 

La commande des condensateurs ajustab.es de ces transforma¬ 
teurs est accessible de la partie superieure du blindage 
correspondent. Si le fonctionnement de 1 , amplificateur M.P. 
80 Kc.'est normal, la tension d'er.tree necessaire pour obte¬ 
nir un courant ddtoote de 10 microamperes est de l*ordre 
de s 


3.500 microvolts sur la lampe 6BE6 (7) 


o.tji- ALI ■ ■ »; T■ A:idFORKATSUR T 5 ■ ..--.A. 

Le gdn4r8teur H.P. 4tant toujours caie sur 80 Kc comrne 
indiqud au 4 precedent regler les condensateurs ajustables 
du transformateur T3 de manifere a obtenir la fermeture maxi¬ 
mum de l'oeil magiaue, indicateur d'accord. Pour cette ope¬ 
ration le niveau de sortie du gd H.P. doit £tre 

ajuate de faqon ft eviter la saturation qui se traduit par 
une plage lmportante de rfeglage des condensateurs d’accord. 

Un autre procede de reglage pi is precis peut etre fait 
ft l'aide d'un voltmetre ft lanpes ft courant continu place en 
derivation de la resistance de detection VGA (R69). 


5.09 regla if, DE :/• • " ji-i _:_DH_ • • NT Iff (BEP1 

Abaisser l'inverseur Al, A2 dans la position Al, et 
placer le conaensateur CV5 au repere zero du panneau avant 
(milieu de coursed; 1'amplificateur M.F. ( ft* jours 

attaque dans les memes Conditions. La frequence de batte- 
ment sera ensuite amenee ft zero en agissant sur le conden- 
sateur aiustable du transformateur T6 3F0-F. La commande de 
celui-ci est place ft .a partie superieure du transforma¬ 
teur) . 
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En absence de signal, i'osciliateur de battement in- 
duit dans le circuit de detection, un courant de 7 ft 10 mi¬ 
croamperes. 


5.10 ALIGNED NT 1.600 Kc. 

Connecter le rateur K.?. entre masse et stator du 
condensateur CV3 qui correspond ft la grille 5 de la lampe 
mdlangeuse 6BS6 (3^ 

asser sur la position selectivity "quartz" et rep£‘rer 
au generateur la frequence 1.600 Kc. 

Passer ensuite sur bande etroite (0,8 Kc.'' et reglor 
les cbndensateurn ajustabie3 des transformateurs M.P. 

T1 a MF 1600A et T2 = M? 1600B pour obtenlr le maximum 
d’elongation du microamporemetre de detection. 

A titre indicatif la tension d'entree necessaire pour 
obtenlr un I su de 25 :;eres doit Stre do 1'ordre 

de 130 microvolts > nvirori. 


5.11 REGLAGK DE L 'USCILLATE'JR H.P. 

Exchange de la lampe oscillatrice H.P. 6AU6 ( 4 ^ peut 
amener un leger derfcglage de l'etalonnage du recepteur sen¬ 
sible surtout ft la partie du cadran correspondant aux fre¬ 
quences les plus elevees de cheque sois-gamme. 

Pour y remedicr, connecter le generateur regie sur 
, Mo f 1'entree du recepteur par 1'intermediaire de 1'an- 
tenne fictive. Placer le commutateur d’ondes sur la sous- 
gamme 4 et l'aiguille du cadran de lecture trhs exactement 
sur 8,8 Me. 

Rbgler ensuite le trimmer CA1 (PL. 53b I de fagon ft ob- 
tenir la deviation maximum du microamperemetre indicateur 
d 'accord. 


5.12 aligns ME ITT f v i'Ar l::::-. . . , 9t 5 35 • 

Les bobines de self inductance de L‘amplificateur H.S*. 
sont designees par la lettre L suivie d'un numero d'ordre 
compose de 2 chiffres. Le premier indique la sous-gamme ft 
laquelle se rapporte le bobinage consider, le second desi- 
gne le circuit dans lequel est utilise la self inductance. 


• • 
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Les circuits sort num4rot4s de la faqon suivante : 

1. Circuit d'entree (antennal 

2. Circuit de liaison entre premiere et deuxieme lampe H.F. 

3- Circuit de liaison entre deuxieme lampe H.F. et changeu- 
se de frequence. 

4. Circuit de 1'oscillateur H.F. local. 

A titre d'exemple, la bobine 23 est utilis£e par la 
deuxieme sous-gamme dans le circuit M° 3 . 

Chaque bobine est raunie d'une vis de rfcglage permet- 
tant de regler la valeur de la self inductance et d'un trim¬ 
mer permetta d'a la capacity rdsiduelle. Le3 trim¬ 

mers' sont designds par les lettreo CA suivies d'un numdro 
de 2 chiffres, le aeme code que celwi employ 6 pour les self 
a 6 te utilise. 

L'alignement de la partie H.F. ee fait a^pardment pour 
chaque sous-gamme. La m4thode employee consiste ft : 

L. R&gler la frequence de 1'oscillateur H.F. local 

2. Aligner successivement tous les autres circuits sur 
1'oscillateur local H.F. 

Aprfce avoir remis en place la lampe 03cillatrice 6AU6 
(41, on v^rifie que 1'aiguille principal© du cadran indique 
bien, tr£a exactement, 0 jua.nd le bloc des condensateurs 
d'accord est complfetenent fermd. 


Le commutateur de selectivity eot place sur la posi¬ 
tion "Bande moyenne", on branche enauite le gdndrateur H.F. 
sur le 3tator du condensateur variable CV3 et on regie le 
gdndrateur H.F. sur la frequence d'alignement "trimmer" de 
la sous-gamme eonsiderde. 


Les frequences d'alignement donndes par le tableau ci- 
dessous sont rep4r£es en rouge sur le cadran de lecture des 
frequences. 


Sous-gamnes 


frequence trimmer 


’■'requence self 


1 

2 

3 

4 


39,3 

14,2 

8,7 


24 

14,3 

8,8 

5,4 
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Souc-gamnes 


frequence trimmer 


Frequence self 


5,4 

3,5 

3,6 

2*3 

2,65 

1,7 


IL EST TRES IMPORTANT DE NOTER QUE LA FREQUENCE DE 
L 1 OSCILLATEUR LOCAL EST, POOR TOUTES LES SOUS-GAMMES, 
SUPERIBURE DE 1.600 Ec A LA PRE B iB DE L'CNDK 'IDENTE. 

Bn supDoaant que 1 'on opere sur la sous-gammr- 1, la 
frequence du generateur H.P. sera rdglde sur 39#* Mo. 

On place 1'aiguille du cadran du rdcepteur sur le re- 
pere qui correspond ft 3u,5 Mo et or. rdgle le trimmer de 
1'oscillatepr local CA14, de faqon ft obtenir un maximum ft 
l'indicateur d'accord. 

II faut bien veiller ft ne pa3 rdgler 1 'ouciliateur lo¬ 
cal sur nne frequence correspondent ft la frequence imar . 
Pour cel a on vdrifiera, en modifiant la frequence du gdnd- 
rateur H.F. que 1'on trouve bien un deuxidme rdglag ■ 39,5 
+ 2x la frequence K.F., soit 39,5 «■ 3*200 42,700 1 c ct 

non 39,5 - 3,20o - 36,300. 

On passe ensuite ft 1'autre extrdmitd de la sous-gamme 
1 en reglant le generateur H.F. sur la frequence "self" soit 
24 Me. 


On place l'oiguille du cadran du rdcepteur sur le repe- 
re correspondent et l'on rdgle la vi3 oupdrieure de la sel F 
L14 de faqon ft obtenir un maximum ft l'indicateur d'accord. 

II convient de verifier ensuite que le rdglage n'a pas dtd 
offectud de faqon •* obtenir la frdquer.ee image (on doit 
ver un deuxieme rdglage ft 24 + 3,200 = 27,200). 

leci fait, on revient * la frequence 39,5 Me et l'on 
rdajuste, s'il y a lieu, le trimmer CA14 comme indique plus 
haut, on pent ensuite verifier 24 Me et ainsi de suite. Le 
rdglage de 1'osciliateur local est alors termind en ce qui 
eonceme la sous-gamme 1 . 


5-13 Pour aligner les circuits H.P. sur 1'oscillateur local 

on branche le gdnerateur H.F. sur le stator du condensateur 
variable CV2 (Pl 53 

La frdquence du generateur est rdglde sur 39,5 Me et 
1'aiguille du cadran du rdcepteur est placde sur la position 
correspondar.te. un regie le trimmer CA13 pour obtenir un 
maximum ft l'indicateur d'accord. 
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5.14 


On passe ensuite ft 2 4 Me et l'on a juste la vis de la 
self L13- 

On revient alors ft 39*5 Me puis ft 24 Me et ainsi de 
suite jusqu'ft ce que l'acc t*d soit parfait. On passe c te 
ft l'4ta *c amplificateur precedent; Le g4n4rateur est branch4 
sur le stator du condensateur variable CV1, et on ajuste ft 
39,5 Me le trim m er, CAl2 et ft 24 Me la sell’ L12. 


Pour terminer, le ger.erateur est raceord4 ft 1 'entr4e du 
r4cepteur par 1'interm4diaire de 1'antenne fictive standar ; 
le condensateur "appoint d'antenne" est plac4 au milieu de 
sa course (graduation z£ro). On o nbre comine prec4deinment ft 
39,5 Me on ajuste le trimmer 3A11, ft 24 Me, on ajuste la 
self Idl. 

Le rdalignement de la sous-gamme 1 est alors termini. 

Po r tous ces r&glages, il est Svldemment n$oeaeaire L'aius- 
ter Le niveau de sortie du gdnerateur H.F. de fagon ft obte- 
nir un courant de detection inflrieur ft 25 microamperes. 

Sans cette precaution, en raison de la saturation possible 
de 1'amplificateur M.F., on observerait une plage important© 
de reglage, ce qui ne permettrait pas de r4aliser un aligne- 
ment rigoureux. 


Par ailieur8, com: e il est trbs rare que les divers 
Giro H.F. soient fortement d4r4gl4s, on peut simplifier 
la mdthode indiqude ci-dessus. 

uorsque Le calage de 1'oscillateur local a 4t4 r4alis4 
on peut rfcgler tous les circuits H.F. en une seule fois et 
non par dtages successifs. ’our cela on branche le g4n£ra- 
teur H.F. directement ft 1'entree du r4cepteur (avec 1'an¬ 
tenne fictive). A 39,5 Me, on agit sur les trimmers CA11 - 
JA12 - 3A13, ft 24 Me.. ir les seifs Lll - L12 - L13 pour 
obtenlr ie maximum ft l'indi sateur d'accord. 

La sous-gamme L 4tant ainsi regime, on agit de mSme 
avec les autres sous-gammes. 

EKj'ARQUE. - a titre de verification, on peut s'assurer 
que pour le milieu de la sous-gamme consideree, on retrouve 
les merces reglages qu'aux extr4mit4s (point trimmer et 
point self). 


Jar exemple, pour la sous-gamme 2 on verifiers ft 19,5Mc 
que la retouche des trim 1A21 - CA22 - CA23 ne modifie 
passensiblement la d4viation de l'indicateur d'accord- 
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Au cas ou l'on gagnerait beaucoup en sensibilite en 
modifiant, dans le MEKE SENS la valeur de capacity des 
3 trimmers, et SE*JLE2GNT DANS Zz. CAS, il y aurait lieu de 
modifier la valeur du padding 0.1C2. 

Cette eventuality constitue une anomalie qui ne doit 
se rencontrer aue d’une faqon tout ft fait oxceptionnelle, 
correspondant presque toujours ft une ddtyrioration Decani - 
que du padding. 

Le schymo radlo^leetrlque PL. 539 indique povr ohaque 
sous-gamme la valeur thycrique du padding correspondant. Le 
plus simple est dvidemmont de changer le padding dyfectueux. 
Au cas 0C1 l'on ne disposerait pas d 'un condensateur padding 
rigoureusement ytalonny, la rndthode suivante permet, par 
tntonnements success!I‘s, de dyterminer tr&3 exactement la 
valeur de capacity ft donner au padding. Si, -r le milieu 
<3'une des sous-gammes, on gagne en augmentant la capacity 
den 3 trimmers H.P., il y a lieu d'augmenter la valeur du 
padding. Dans le cas contraire, il faut yvidemment la dimi- 
nuer. 


Par ailleurs, si pour une sous-gamme quelconque, on e 
conduit ft modifier la valeur d'un i , i eet nycessaire 

de retoucher au r^glage des 2 extrymitys de la sous-gamme 
comme il a 4ty dit plus haut. 
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RECEPTEUR 7G-I680 MA. PIECES DETACHEES 


RESISTANCES 


34f4rence 3u 
schema : ft 

34* i 

jnatio" en OKis 

Dissipation 
an -an 

R4f4renca 
Fournisseur 

fournisseurs 

1-15-83-34-65- 

66 

22 

ohcs 

* 10 * 


1 

Hi 

VI trohm 

1 34-45-30 

47 

ohr* 

♦ 10 % 


1 

- 

- 

30-31*42 

j;._ 3 j-46-81 

120 

220 

- 

- 


1 

- 

- 

l 2 -;:o-ae -68 

330 




1 


•» 

lb-71-77 

470 

- 

- 


1 


- 

59 

500 

- 

- 

100 

boblntfe 

85/25 

G*ta 

32 

coo 

ohms 

z io % 


<1 

A 

A.B.T. 

Vitrohm 

57 

coo 

- 

- 


2 

B.B.T. 

- 

14 

1200 

- 

— 


1 

A.B.T. 

•• 

5b 

1500 

• 

- 

loo 

bcbln** 

85/25 

Ziln 

SI 

2200 

- 

■» 


1 

A.B.T. 

Vltrobir 

00 

2200 

— 

— 

10 

br»bln4e 

10/50 

Stfta 

17-19-23-24- 

27-29-3C-43- 

47-04-78—79 

4700 




1 

A.B.T. 

VItrohm 

0-11-62 

lOOOO 

• 

- 


1 

— 


37-3b 

33000 

- 

- 


1 

mm 


13-16-25-26- 

28-48-50-52- 

53-Se-73- 

47000 


. 


1 


• 

10-44-54 

47000 

- 

- 


2 

fl.B.T. 

- 

70 

68000 

— 

- 


2 


— 

63 

70000 

• 

in 


1 


Daco 

b—22 

100000 

- 

: ic i 


1 

A.B.T. 

VItrohm 

\\ i 

220000 

- 

- 


1 


- 


- 1 - 





















R4f4rence du 
schema : R 

Resignation an Onas 

Dissisation 
an Watt 

Reference 

Fournlsseur 

■ 

Fournisseurs 


3-40-50-69-74 

470 OUO ohms » lO % 

• 

1 

A.B.T. 

Vitrohm 


39 

Cououu ohms ♦ 10 '5 

1 

- 

— 


4U-75-7Q 

1 Mf}. «10 i 

1 

- 

- 

A 

3-4-7-41-47-67 

72-02 

2,2 Ml}. l 1U i 

1 

— 

— 

* 

61 

3.3 

1 

• 

Daco 


POTEH TIOMETRES 


tt41*r»nr- du 
sch^a ; P 

04aignatIon 

VaUgr an ohna 

R4f4ranca dg Foufnlasaur 

Fourniaaeura 

1-2-5 

2.500 Oh*9 

bobln* lo*. 2 w. JB-25-21 

A1 len- 
Brndley 

4 

10.000 ohms 

boblne 1 IniJalre 2 w. 
Stanch** sortie sur perles 
de verre 

Viirlohm 

3 

600.000 oh*s 

Graphite lotf. dtanehe 
sortie sur perles de 
verre 

- 


COMDEHSATEURS FIXES 


*4f*rance du 
acM«a : C 

D4algnation 
Valaur an pf. 

Tension 

69 service 

Satura 

R4f4ranca 

Fogrniaaaur 

Fournisaauri 

27-02-112-113 

121-122 

4.7 pf. 

250 

Cdr. 

4,7 E. 

Philips 

15 

6 pf 

250 

- 

SCT. 11 

Seem 

39-40-39-06- 

100-132-133 

10 P f. 

250 

- 

10 E. 

Philips 

109-110-114- 

123-131 

22 pf 

250 

— 

22 E 

- 

49-111 

33 pf 

250 

— 

SCT. 11 

Sccr 
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13-43-79-61 


47 pf 

utt r' 


25C 


47 E 


Philips 
Phi 1ips 


115-124 


1—7-10—Ci-ilO- 
125 

21-24-04-37 

.17-120 


22-23-35-oC- 
51-C4—C5-o2- 
dS-oo-OO 

54 


2b 


luv 

*10-127 

ioe 


52-Co-0C-0b- 

dd-01 


OU-09-llu-i3d 


ICO 


104 

103 

33-34 

101-10- 


11-10-14-17- 



3*. < f n 1 .V 4 M a 1 4 i 

-41— 

43-57-62 

— >90 

120-129- 

130 


4 4 


10-26-31-33- 
Jo-43-45-40- 
47-05-b p -5C- 
00-67-71-72- 
73-76-80-67- 
03 


75-76-77 


6-50-70-74 


iOO pf 
100 pf 
150 pf 

300 pf 
22o pf 

230 pf 
Sou pf » 3 « 
330 pf 
J05 pf - 3 •« 

4oo rf 
470 pf 
j2o pf * 3 % 

043 pf * 3 * 

525 rf * j * 
loco pf - 1 % 
1600 pf t 3 *• 


Coco pf 
I 0 .O 00 pf 

50.000 pf 
6 KF 

25 M? 


250 

250 

Cdr. 

CCr. 

47 E 

06 A 

25o 

- 

.loo E 


. Grat 

N" 1 

200 

Z6r. 

.30 A 

230 

Mica 

N* 2 

250 

Cdr. 

220 AX1 

250 

M.Grat 

K m x 

200 

Mica 

N # 1 

300 

Cdr. 

33o A 

25o 

Mica 

K" 1 

250 

H.Gcat 

N' 1 

230 

C4r. 

scr. 4 

«5o 

Mica 

H* 1 

250 

Mica 

«• 1 

350 

- 

N° 1 

350 

M.Grat 

N* 1 

230 

HIca 

V' 1 

350 

CCr. 

CTH.422 w. 

250 

Cdr. 

CTH•422 w. 

250 

Papier 

Capatror 

500 

- 

B.L.D. 

50 

Chlr.. 

A 1 fJ«Jrle 


Radiohm 

Philips 

Radiohm 

Philips 

Radiohm 

Philip* 

Radiohm 

Radiohm 
Scorn 
■?*d lohm 


Scorn 

Scorn 


rtadlotech 

nique 

Safco- 

Tr£vour 

Micro 





















3L0C de CON DEN SATEURS ETANCHE 



CONDENSATEUR AJUSTABLE 


PAfdrane# du 
*ch4«fl : C* 

D*»igratis* 

K4*$renc# 

Pournlaaaur 


1 

mj pf. & air 

3AL. 10 sars 
b 1 ocaf?® 

Ardna 

14-24-44-54- 

64-74 

22 r **. a alp 



— — — 


b] r>ca(Je 

- 

8 

25 pf. i air 

AR4 

A.C.R.M. 

11-12-13-21-22 

23-31-32-33-4- 




42—43—51—52—32 
61-62-62-71-72 
-73 

2—3-4-5- 

3/30 pf. - air 

4/zi nf, i Q\^ 

3/30 

1 ’ 6 N - 4/P1 

Philips 

u p o 

6-7-9-1Q-75-7C 

177 

15/45 pf. c£raaique 

A • * • mi OX 

Cerarr.al ter 

216K - 15/45 

M.C.B. 


4 - 




























FUSIBLES 


Reference du 
schema : F 

- -- 

Designation 

Reference 

Fournisscur 

FournIsseurs 

1-2 

Pusibles 3,2 ampC-es 

Sc-rle blanche 

Gardy 

3 

Lampe 6v,3 - 0,3 Anp. 4 vis 


Mazda 


GALETTES DE COMMUTATEUR 


Reference du 
schema : G 

Ms Ignat ion 

Reference 

FournIsseur 

Fournisseurn 

14 3 

Gamme haute frequence 

1820/1/14 

A.M.E. 

9 4 10 

OsciM ateur de !*r changement 
de frequence 

1820/1/12 

- 

11-12 

Oscillateur de ler changerent 
de frequence 

1820/1/14 

- 

15 4 19 

Selectivity »noyenne frequence 

1820/2/10 

• 

13 et 14 

Commutateur 2 circuits 6 posi¬ 
tions 

PI 2 ON 52/82 

Kod^-Stucky 

20 et 21 

Commutateur 2 3- 

P12 3N 

• 


JACKS 



Reference du 

1 schema : J 

Msignat ion 

Reference 

Fournisseur 

Fournisseur* 

1-2-4 

Jack a coupure Isoleient plex. 

C. 920 B 

A.M.E. 

3 

Jack a coupure Isolerent 

C. 922 B 
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R^f^rence da 
schema 

Designation 

Fournissfurs 

in 

PM 07 ou 6 A K 6 EF91 

Radio r63tfvl8ion 

UH5)(6)U3) 

6 3 A 6 

- 

(31 (7) 

6 E E 6 

— 

I4J16J 112) 

e A U 6 

— 

(9) 

6 A r 6 

•> 

< lol 

CALS 


111) 

6 A Q 6 

- 

(14) 

Q A L 6 

— 

(IS) 

6 A P 7 

Cl e des Lanpea 

lie) 

0 3 3 

Radio T414vlfl 1 on 

(17 ) 1161 

5 Y 3 GU. 

Cie des Lanpea 

t,c. 1-2-3-4— 

6.3 Volts - 0.1 AriBAre A vis 



ouuu 



Rif 4r»nc» 
sch too : 0 


I;n*tio« 


R* 1ir«r\ct 

Fournlaanur 


t ourniatfur* 


Quartz 60 kilocycles 
Quartz 1.660 kilocycles 


A. M.S 

E. 5 


L.P.E. 




SELFS OE FILTRA3E 



Designation 


Reference 

; oum isseur 


Self de filtrate 
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TRANSFORMATEURS 


du 

sch^fwa : T 

0*5 i jn«t ifc*. 

1 

R*f*rence 

Fournisseur 

Fournisseurs 

i 

Transfo. *oyenne fr^q. l.GOOKc 

1600A 34-33 

A.M.S. 

3 

l.GOOKc 

1600B .54-33 

- 

3 

- bOKc 

60C 34-30 

- 

4 

- uokc 

BOD 34-30 

- 

5 

- BOKc 

dOE 34-30 

<— 

0 

OscsIlaWur d*» batte- 




nent 

BPO-P 34-24 


7 

- de sortie 

3.006 

— 

a 

•i' all mentation 

1.013 

- 


PIECES OETACHEES DIVERSES 


0 *'»ljnatlc« 

R*l*renc# du 
» ournl»a*uf 

1 ournl»*eur» 

I Domes antenne 

066-17-IE 

Kt bet-Deo .1 ardl ns 

1 Bouton fl*che 

P.M. 

a.m.b. 

Bouton manetto 

C. 510 

• 

Dtfmult 1 piicateur 

1.460 


Encllquetage 7 positions 

Aviation 

• 

t.ncliquetage 4 positions 

• 

— j 

Eiche Octal unlc 

364/36 et 564/37 

itlbet Des.iardlns 

Haut parleur aimant permanent 

90 ACT sans transf. 

Vega 

Inverseur Unipolaire 

1400 BBA 

Secme 

Inverseur tripolaire 

1415 BBA 

«• 

Microampfcremetre 0 6 100 

50 KE 1 

Pekly 

rtedresseur oxym^tal 

MS 

WoBt.lnghouse 

Support octal steatite 

Octoiretal 

Restlnghouse 

Support Octal trolitui 

type 13.333 

M<*tox 

Support lampe rlniatu** 0 

Wnbase de blindage pour lampe 

Micalex 

Radio Television 

1 miniature 


M6tallo 

Blindage pour ! anpe miniature 

15/35 

— 

— — — — 

15/45 


- 

15/35 

• 

|l Support de la»pe <'ad-an 

710 

1 
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RECEPTEUR.A.M.E.Type 7G_1.680_M.A 

TABLEAU des TENSIONS 

LES SUPPORTS DE LAMPES SONT VUS COTE CABLAGE 

lcs sonfr prisas par rvspporfr a la massa du cLass»s(Por««hcl o v ) 

Kauhz knsion jvan^ fittr«*Qe £8o v _Haot« tension apA-as filtr«»£c 22 o v 


PM07ou6AM6t1) 


riLTe v 3 ^ 


6 BA6 c 2) 

RLT b* 3^ 


6BE.6 t3> 


FILT6-3' 


nir.( maosO^o ° ^\bpla9ue(2io’> fu-^mas^e) ° 

CATM.(1,0*(o oh**,,,* (1>*) SUPP?(rSjzfo 

GRILL* 1<<P) rc^fic^; GHlLLE , (0 ^)^_ 


SPLAffUt (180*MFIL T . (MA3^E) PLAQUC(*00* 

O|bECRAN(80'lcATH(t v a) 2 (O O)GECBAH(l06-) 


^7CATH.(1 V 8) LrillE1(o v ) 


VuRlLLC 3(O v ) 


6AU6 (4) 


6BA6 <5> 


r»uT Gr3' 


filT6 w s' 


6AU6 (6) 

FlL! 6 '' 3 a ' 


KILT(MAiiSC) 

SuPPf*(8o^ 2(0 

\° 

GRILLE 1 (0 y ) iX 


PLAQUE («o*JFIL T (MASSE) a/^OXfipLAftUC(tao v ) FILTfHA&SE ) ° ^6 PLAQUE (*O v J 


OjcECRAIl(8o*M50PP'’(2-) 2 f O 
Sv CATH (o v ) (GRILLE 1 ( 0 *) Vs 


o €ECRAK(loO SUPP?(40 v )2fo 
/7CAT H.(Z") GRILLE l(o*) ot 


O]6ECRAH(40 v ) 


CATM.(0*) 


6BE6(7) 


6BA6(Q> 


riLie-B' 


pu-Tc-b' 


6AT6<9> 

FIL^.e-S^ 


ILt(MA^SE)^^ON s sp LA ^ ut (2*ilFILT(HASSE ) V'''o'XsPLAQUt(l5o v ) FILT (HA«SE ) ANODE 2 


CATH.(A^) 2|o 


0)€EC«Aw(ao)jsoPP. a (1 v ) 2 [o 


GRILLE l(0 v ) 5 VgRILLC3(0'') GRILLE 1 (o v ) 


0 )«ECRAN(BdJCATH.(l, 2 v ) 2 j 0 

34cATH (V) GRILLE1(0M t\ 


o 6ANOOE1 


pLA9Ut(ao*) 


6AL5dO> 

FILT 6 v 3 ** 

A 


6A05 (11) 

FIL7 6’3- 


6AU6M2) 

FU-TS'S* 


ILT(MASSE) 3/b ° d\SCA7H.a(0 v > FiLl(MASSt) z/q ° ^APLAgUEfc**") mCT(HA*Sf) ° ^\5>PLARUE (Zo') 


AHOOE2(O v aO 
TH.l(0'«5*)V^ 


Ok CATM.(lO’) 2(0 

✓^VANODE ifo") &RILLE U°’) Os 


O 6EC«AA(2lo'fc,UPHr(MASS^z(o 


GRILLE l(0*) \ 


okECBAN(25.') 

/ VCA7H.(O v ) 


6BA6(13) 

FIL 7 6 » 3 «> 


6AL5M4) 

FILTG V 3 ^* 


6AF7C15; 


FIL!(HAGSL) 3S^O N^PLA9UC(l6o' r ) |FIL T . iMASSE ) 3 /^ - O^ N ^Ca'TH2(0 v ) 

/O o\ /O o\ 


upp^a'J 2 0 


o] fo rcRAH(eo^UrK)OE2(o-) 2 0 


o e 


GRILLE (O y ) * 
PLAQUE 2 ( 6 * j Vo 


S CCRAR U*o y ) 
ONfcPLAQUC 1 

0\ ( 60 -) 


RtLLE(0 v J 1 


VCATH.( 2 y > (CAT H.lfcV**) 


r 

'AWODE 1 (O w ) 


9Ut " 1° 0 0 o 


MASSE A 


O O 


-ATH-lCv.S) 


OB2 < 16> 


5Y3C17) 


5Y3<18) 


°r 

. . V "-o/ 

PLAftUE(o’) t\. >^7CATH.(108*) 


PLA5}UE(Zt«*^A^O^NAPLAffUE(2*o» Pi A<JUE^*'>y£0~'^6PLA9UE(26o'% 

V O T T O T 

FlL’(28o'=) o oy«FILT(zao*=) FIV’.^SO*") Ao Oy4»FllTfe8o1) 
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